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eR infinity-electronic 


MBROADCOM' | Avago Technologies (Broadcom 

Nambari ya Sehemu: ADNS-3530 
Limited) Mtengenezaji / Brand: Avago Technologies (Broadcom Limited) 

Maelezo ya bidhaa SLIM MOUSE SENSOR LED LP 16-SMD 
Datasheets: im} ADNS-3530.pdf 
Hali ya RoHs YA Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa 
Hali 3260 pcs stock 

Q BROADCO! Meli Kutoka Hong Kong 


Picha inaweza kuwa uwakilishi. Angalia maelezo ya 
maelezo ya bidhaa. 
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MAELEZO 

HALI YA BURE YA BURE / HALI YA ROHS 
KIASI INAPATIKANA 

KARATASI YA DATA 

MFULULIZO 

KIWANGO CHA SENSITIVITY MOISTURE (MSL) 
HALI YA BURE YA BURE / HALI YA ROHS 


MAELEZO YA KINA 
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ADNS-3530 Stock 
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Avago Technologies (Broadcom Limited) ADNS-3530 


Avago Technologies ADNS-3530 


ADNS-5000 


Njia ya Uhamisho 


OMBI LA NUKUU 


Ufafanuzi wa ADNS-3530 


ADNS-3530 

Avago Technologies (Broadcom Limited) 
SLIM MOUSE SENSOR LED LP 16-SMD 
Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa 
3260 pcs 

[m ADNS-3530.pdf 

1 (Unlimited) 

Lead free / ROHS Compliant 


Optical Sensor 


Tags kuhusiana 


Mgawanyiko wa ADNS-3530 
ADNS-3530 Picha 
ADNS-3530 Pakua Datasheet 


Nunua ADNS-3530 


Mtoa Avago Technologies (Broadcom Limited) 
Avago Technologies Limited ADNS-3530 


Avago Technologies (Broadcom Limited) ADNS-3530 


Bidhaa zinazohusiana 


Wazalishaji: Avago Technologies (Broadcom Limited) 


® BROADCOM’ 
= Katika hisa: 6314 pcs 


RFQ 


ADNS-5030 


Maelezo: IC USB OPT MOUSE SENSOR 18-DIP 


@ BROADCOM 


Wazalishaji: Avago Technologies (Broadcom Limited) 


@ BROADCOM’ 
© Katika hisa: 3535 pcs 


RFQ 


ADNS-3550 


Maelezo: SENSOR OPTICAL MOUSE 8-DIP 


@ BROADCOM’ 


Wazalishaji: Avago Technologies (Broadcom Limited) 


n BROADCOM' 
; = Katika hisa: 6638 pcs 


RFQ 


ADNS-3060 


Maelezo: SLIM MOUSE SENSOR LED LP 16-SMD 


@ BROADCOM: 


Wazalishaji: Avago Technologies (Broadcom Limited) 


9 BROADCOM: 
© Katika hisa: 3710 pcs 


RFQ 


ADNS-5020-EN 


Maelezo: HIGH PERFORMANCE OPTICAL MOUSE S 


@ BROADCOM’ 


Wazalishaji: Avago Technologies (Broadcom Limited) 


@ BROADCOM 
= Katika hisa: 4088 pcs 


RFQ 


ADNS-3080 


Maelezo: IC USB OPT MOUSE SENSOR HS 8-DIP 


@ BROADCOM! 


Wazalishaji: Avago Technologies (Broadcom Limited) 


@ BROADCOM’ 
= Katika hisa: 3410 pcs 


RFQ 


Maelezo: SENSOR OPTICAL MOUSE 20-DIP 
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Datasheet ya ADNS-3530 


Nunua Avago Technologies (Broadcom Limited) ADNS- 
3530 


Mgawanyiko wa Avago Technologies (Broadcom Limited) 
Avago Technologies US Inc. ADNS-3530 


Broadcom Limited ADNS-3530 


ADNS-3120-001 


Wazalishaji: Avago Technologies (Broadcom Limited) 
Maelezo: TRIM LENS FOR OPTICAL MOUSE 
Katika hisa: 2998 pcs 


RFQ 


ADNS-3150-001 


Wazalishaji: Avago Technologies (Broadcom Limited) 
Maelezo: TRIM LENS SMALL FORM ADNS-3530 
Katika hisa: 4507 pcs 


RFQ 


ADNS-4000 


Wazalishaji: Avago Technologies (Broadcom Limited) 
Maelezo: SENSOR OPTICAL MOUSE LP 8DIP 
Katika hisa: 4371 pcs 


RFQ 


ADNS-5020 


Wazalishaji: Avago Technologies (Broadcom Limited) 
Maelezo: SENSOR OPTICAL MOUSE 8-DIP 
Katika hisa: 6960 pcs 


RFQ 


ADNS-3090 


Wazalishaji: Avago Technologies (Broadcom Limited) 
Maelezo: IC LED GAMING SENSOR 20-DIP 
Katika hisa: 3374 pcs 


RFQ 


ADNS-3050 


Wazalishaji: Avago Technologies (Broadcom Limited) 
Maelezo: IC GAMING OPTICAL SENSOR 8DIP 
Katika hisa: 5535 pcs 


RFQ 


ESA OLTA 


